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STANDARDS  OF  MEASUREMENTS 


1.  Grade:  Mass  per  cent  Bitumen  in  Oil  Sands. 

o 

2.  Gas  volume  at  101.325  kpa  and  15  C. 

o 

3.  Liquid  Volume  at  15  C. 


NOTES 


(A)  Distillate  Production  does  not  include  heavy  fuel  oil. 

(B)  Sulphur  Production  includes  flared/waste. 

(C)  Synthetic  Crude  Oil  production  does  not  include  diluent  Naphtha  production, 
Suncor  includes  diesel  production  (SCO  site  fuel  uses.) 

(D)  Other  hydrocarbons  production  includes  light  slop  material. 
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Year 

Month 

Suncor 

Syncrude 

un  sands 

Oil  sands 

Tonnes 

Grade 

Tonnes 

Grade 

Mined 

2  677  474 

12.75 

Mined 

9  479  573 

10.97 

Processed 

2  677  474 

12.75 

Processed 

10  248  000 

10.83 

External  Energy 

External  Energy 

Gas 

Electric 

Gas 

Electric 

3  3 

3  3 

10m 

GWh 

10m 

GWh 

Purchased 

17  580.7 

13.0 

Purchased 

86  731.0 

18.6 

Generated 

0.0 

26.7 

Generated 

0.0 

113.6 

17  580.7 

39.7 

86  731.0 

132.2 

Plant  Use 

9  283.0 

39.7 

Plant  Use 

29  739.0 

132.2 

Further 

Further 

Processing 

/  /Ul.o 

a  a 
U.U 

Processing 

oo  yyz.u 

n  n 

U.U 

Flared 

596.4 

A  A 

0.0 

Flared 

A  A 
0.0 

A  A 

0.0 

Metering 

Metering 

Difference 

0.0 

0.0 

Difference 

0.0 

0.0 

17  580.7 

39.7 

86  731.0 

132.2 

Bitumen  Synthetic  Plant  Operations 


2 


1993  April 

Year  Month 


Operator  Products  Intermediates 


Synthetic 

Other 

Coke 

Sulphur  [2] 

Bitumen 

Distillate 

Crude  Oil  [3] 

Hydro 

-Carbons  W 

3 

3 

3 

3 

m 

m 

tonnes 

tonnes 

m 

m 

Suncor 

nihiAnt 

Naphtha 

Open.  Inv. 

85  736.6 

40  605.2 

3  326  494 

0 

41  060.2 

22  891.9 

Receipts 

0.0 

0.0 

0 

0 

0.0 

0.0 

Production 

274  923.7 

(  852.6) 

76  413 

11  187 

314  318.8 

280  946.4 

Clos.  Inv. 

58  043.8 

38  035.8 

3  356  458 

0 

28  247.5 

11  966.9 

302  616.5 

1  716.8 

46  449 

11  187 

327  131.5 

291  871.4 

Further 

r  rocessing 

n  a 
U.U 

a  a 
0.0 

0 

0 

327  131.5 

OAH   OQA  A 

291  884.9 

Fuel 

3  825.3 

0.0 

46  449 

0 

0.0 

0.0 

Flared/Waste 

A  A 

0.0 

A  — T  A  r*  r\ 

1  716.9 

0 

465 

0.0 

0.0 

Met.  Din. 

1  387.8 

(  0.1) 

0 

0 

0.0 

(  13.5) 

Deliveries 

Ziif  4Uo.4 

A  A 

0.0 

0 

A  f\  TOO 

10  722 

A  A 

0.0 

A  A 
0.0 

oao  c-ic  c 
v5UZ  D  1  D.O 

1  71 R  ft 

Aft  AAQ 

1 1  1ft7 
I  I  lor 

9Q1  ft71  A 

Syncrude 

Diluent 

Naphtha 

Open.  Inv. 

36  759 

75  672 

12  838  020 

10715 

512  679 

82  768 

Receipts 

0 

0 

0 

0 

1  981 

0 

Production 

755  563 

458 

111  950 

35  062 

1  003  757 

840  694 

Clos.  Inv. 

54  686 

72  682 

12  949  970 

10  520 

511  888 

174  943 

737  636 

3  448 

0 

35  257 

1  006  529 

748  519 

Further 

Processing 

0 

0 

0 

0 

1  006  529 

740  068 

Fuel 

6  537 

0 

0 

0 

0 

0 

Flared/Waste 

0 

3448 

0 

0 

0 

0 

Met.  Diff. 

(  32) 

0 

0 

0 

0 

8  451 

Diluent  Carryover 

/Rerun 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

To  Suncor 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Deliveries 

731  131 

0 

0 

35  257 

0 

0 

737  636 

3448 

0 

35  257 

1  006  529 

748  519 

Bitumen  Synthetic  Plant  Operations 


3 


 1993  April 

Year  to  Date 

Suncor  Syncrude 


Oil  Sands 

Oil  Sands 

Tonnes 

Grade 

Tonnes 

Grade 

Mined 

12  280  423 

12.33 

Mined 

39  213  628 

10.92 

Processed 

12  280  423 

12.33 

Processed 

36  223  697 

10.91 

External  Energy 

External  Energy 

Gas 

Electric 

Gas 

Electric 

3  3 

3  3 

10  m 

GWh 

10  m 

GWh 

Purchased 

78  186.8 

34.4 

Purchased 

396  074.0 

104.3 

Generated 

0.0 

144.8 

Generated 

0.0 

416.1 

78186.8 

179.2 

396  074.0 

520.4 

Plant  Use 

30  748.1 

179.2 

Plant  Use 

173  403.0 

520.4 

Further 

Further 

Processing 

43  000.1 

0.0 

Processing 

222  671.0 

0.0 

Flared 

4  438.6 

0.0 

Flared 

0.0 

0.0 

Metering 

Metering 

Difference 

0.0 

0.0 

Difference 

0.0 

0.0 

78  186.8 

179.2 

396  074.0 

520.4 

Bitumen  Synthetic  Plant  Operations 


4 


1993  April 

Year  to  Date 


Operator   Products  Intermediates 


Synthetic 

Other 

Coke 

Sulphur  [2] 

Bitumen 

Distillate 

Crude  Oil  [3] 

Hydro 

-Carbons  [4] 

3 

3 

3 

3 

m 

m 

tonnes 

tonnes 

m 

m 

Suncor 

RIM  iont 

L/IIUcI  II 

Naphtha 

Open.  Inv. 

75  030.2 

45  602.4 

3  276  713 

126  910 

23  888.3 

6  442.5 

Receipts 

0.0 

0.0 

0 

73 

0.0 

0.0 

Production 

1  103  791.1 

2  630.3 

319  794 

44  510 

1  373  431.8 

1  219  062.2 

Clos.  Inv. 

58  043.8 

38  035.8 

3  356  458 

0 

28  247.5 

11  966.9 

1  120  777.5 

10196.9 

240  049 

171  493 

1  369  072.6 

1  213  537.8 

Further 

Processing 

A  A 

0.0 

A  A 

0.0 

0 

0 

1  369  074.7 

1  212  168.7 

Fuel 

16  294.4 

0.0 

240  048 

0 

0.0 

1  209.8 

Flared/Waste 

0.0 

10  201.0 

0 

2  398 

0.0 

290.2 

Met.  Diff. 

2  018.9 

(  4.1) 

1 

127  579 

(  2.1) 

(  130.9) 

Deliveries 

a   a  r\r\  AC  A  o 

1  1 02  464.2 

A  A 

0.0 

0 

41  516 

A  A 

0.0 

A  A 

0.0 

1  1  OH  "777  R 
1   IZU  f  f  1 .0 

iu  lyo.y 

-171  AQ'i 

ill  4»o 

•1  IRQ  A.70  P. 

i  ooy  u/  z.o 

1   O-IO  C07  Q 

I  Z.\o  DOl  .O 

Syncrude 

Diluent 

Naphtha 

Open.  Inv. 

15  956 

69  858 

12  563  020 

10  863 

434  502 

73  598 

Receipts 

0 

0 

0 

0 

26  553 

0 

Production 

2  852  006 

16  698 

386  950 

125  912 

3  565  819 

2  938  959 

Clos.  Inv. 

54  686 

72  682 

12  949  970 

10  520 

511  888 

174  943 

2  813  276 

13  874 

0 

126  255 

3  514  986 

2  837  614 

Further 

Processing 

0 

0 

0 

0 

3  514  988 

2  793  504 

Fuel 

27  532 

0 

0 

0 

0 

0 

Flared/Waste 

0 

13  874 

0 

0 

0 

0 

Met.  Diff. 

(  69) 

0 

0 

0 

(  2) 

44110 

Diluent  Carryover 

/Rerun 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

To  Suncor 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Deliveries 

2  785  813 

0 

0 

126  255 

0 

0 

2  813  276 

13  874 

0 

126  255 

3  514  986 

2  837  614 
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STANDARDS  OF  MEASUREMENTS 


iv 


1.  Grade:  Mass  per  cent  Bitumen  in  oil  sands. 

2.  Gas  volume  at  101.325  kPa  and  15°  C. 

3.  Liquid  volume  at  15°  C. 


NOTES 


Distillate  production  does  not  include  heavy  fuel  oil. 
Sulphur  production  includes  flared  /  waste. 

Synthetic  crude  oil  production  does  not  include  diluent  naphtha  production. 
Suncor  includes  diesel  production  (SCO  site  fuel  uses.) 

Other  hydrocarbons  production  includes  light  slop  material. 


Bitumen  Synthetic  Plant  Operations 


1 


1993 

May 

Year 

Month 

Suncor 

Syncrude 

Oil  ^onHc 

Oil  CnnHe 

Tonnes 

Grade 

Tonnes 

Grade 

Mined 

A    A  QC  ft07 

1  loo  UoY 

12.09 

Mined 

A  r\  A*7  A    C\  A  A 

10  971  841 

10.93 

Processed 

1  185  087 

12.09 

Processed 

11  802  577 

11.01 

External  Energy 

External  Energy 

Gas 

Electric 

Gas 

Electric 

3  3 

3  3 

10  m 

GWh 

10  m 

GWh 

Purchased 

7  880.0 

6.1 

Purchased 

92  439.0 

22.3 

Generated 

0.0 

15.6 

Generated 

0.0 

125.5 

7  880.0 

21.7 

92  439.0 

147.8 

n|nn«    1  inn 

Plant  Use 

3  182.4 

21.7 

Plant  Use 

18  983.0 

■i  AT  O 

147.8 

runner 

Further 

Prnpp^inn 

1   1  UVyCOOl  I  iy 

4  ^ 

0  0 

PrnppcQinn 
i  i  uocooi 1 1 y 

0  0 

rial  ell 

IDO.O 

n  n 

rldlcU 

n  n 

n  n 

Metering 

Metering 

Difference 

0.0 

0.0 

Difference 

0.0 

0.0 

7  880.0 

21.7 

92  439.0 

147.8 

Bitumen  Synthetic  Plant  Operations 


2 


1993  May 

Year  Month 


Operator  Products  Intermediates 


Synthetic 

Other 

Coke 

Sulphur  [2] 

Bitumen 

Distillate  I 

Crude  Oil  [3] 

Hydro 

-Carbons  [4] 

3 

3 

3 

3 

m 

m 

tonnes 

tonnes 

m 

m 

Suncor 

Dilufint 

Naphtha 

Open.  Inv. 

58  043.8 

38  035.8 

3  356  458 

0 

28  247.5 

11  966.9 

Receipts 

0.0 

0.0 

0 

0 

0.0 

0.0 

Production 

87  203.6 

(  738.8) 

31  339 

3  556 

128136.9 

103145.9 

Clos.  Inv. 

74  880.0 

36  063.7 

3  360  366 

0 

22  217.9 

30  002.5 

70  367.4 

1  233.3 

27  431 

3  556 

134  166.5 

85  110.3 

Further 

Processing 

0.0 

0.0 

0 

0 

134  166.5 

OCT  OCC  D 

85  365.3 

Fuel 

3  907.0 

0.0 

27  431 

0 

0.0 

0.0 

Flared/Waste 

0.0 

1  233.3 

0 

210 

0.0 

0.0 

Met.  Diff. 

(  99.7) 

0.0 

0 

0 

0.0 

(  255.0) 

Deliveries 

66  560.1 

0.0 

0 

3  346 

0.0 

0.0 

l\J  OD/.4 

1  £.66.6 

£.1  1 

6  ODD 

\6**  IDD.O 

OO  I  IU.O 

Syncrude 

Diluent 

Naphtha 

Open.  Inv. 

54  686 

72  682 

12  949  970 

10  520 

511  888 

174  943 

Receipts 

0 

0 

0 

0 

1  268 

0 

Production 

1  068  383 

( 1  731) 

135  701 

43  925 

1  174  649 

983  587 

Clos.  Inv. 

81  750 

66  844 

13  085  671 

10419 

503  533 

103  746 

1  041  319 

4  107 

0 

44  026 

1  184  272 

1  054  784 

Further 

Processing 

0 

0 

0 

0 

1  184  272 

1  044  844 

Fuel 

6  782 

0 

0 

0 

0 

0 

Flared/Waste 

0 

4107 

0 

0 

0 

0 

Met.  Diff. 

(  49) 

0 

0 

0 

0 

9  940 

Diluent  Carryover 

/Rerun 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

To  Suncor 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Deliveries 

1  034  586 

0 

0 

44  026 

0 

0 

1  041  319 

4107 

0 

44  026 

1  184  272 

1  054  784 

Bitumen  Synthetic  Plant  Operations 


3 


 1993  May 

Year  to  Date 

Suncor  Syncrude 


Oil  Sands 

Oil  Sands 

Tonnes 

Grade 

Tonnes 

Grade 

Mined 

13  465  510 

12.31 

Mined 

50  185  469 

10.92 

Processed 

13  465  510 

12.31 

Processed 

48  026  274 

10.93 

External  Energy 

External  Energy 

Gas 

Electric 

Gas 

Electric 

3  3 

3  3 

10  m 

GWh 

10  m 

GWh 

Purchased 

86  066.8 

40.5 

Purchased 

488  513.0 

126.6 

Generated 

0.0 

160.4 

Generated 

0.0 

541.6 

86  066.8 

200.9 

488  513.0 

668.2 

Plant  Use 

33  930.5 

200.9 

Plant  Use 

192  386.0 

668.2 

Further 

Further 

Processing 

47  532.4 

0.0 

Processing 

296  127.0 

0.0 

Flared 

4  603.9 

0.0 

Flared 

0.0 

0.0 

Metering 

Metering 

Difference 

0.0 

0.0 

Difference 

0.0 

0.0 

86  066.8 


200.9 


488  513.0 


668.2 


Bitumen  Synthetic  Plant  Operations 
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1993  May 

Year  to  Date 


Operator  Products  Intermediates 


Synthetic 

Other 

Coke 

Sulphur  [2] 

Bitumen 

Distillate 

Crude  Oil  [3] 

Hydro 

-Carbons  [4] 

3 

3 

3 

3 

m 

m 

tonnes 

tonnes 

m 

m 

Suncor 

Dili  lont 

Naphtha 

Open.  Inv. 

75  030.2 

45  602.4 

3  276  713 

126  910 

23  888.3 

6  442.5 

Receipts 

0.0 

0.0 

0 

73 

0.0 

0.0 

Production 

1  190  994.7 

1  891.5 

351  133 

48  066 

1  501  568.7 

1  322  208.1 

Clos.  Inv. 

74  880.0 

36  063.7 

3  360  366 

0 

22  217.9 

30  002.5 

1  191  144.9 

11  430.2 

267  480 

175  049 

1  503  239.1 

1  298  648.1 

Further 

Processing 

0.0 

0.0 

0 

0 

1  503  241 .2 

1  297  534.0 

Fuel 

20  201.4 

0.0 

267  479 

0 

0.0 

1  209.8 

Flared/Waste 

0.0 

11  434.3 

0 

2  608 

0.0 

290.2 

Met.  Diff. 

1  919.2 

(  4.1) 

1 

127  579 

(  2.1) 

(  385.9) 

Deliveries 

1  169  024.3 

0.0 

0 

44  862 

0.0 

0.0 

«l  -1  Q-1  A  A  A  a 

1  jyl  144. y 

a  a  Air\  o 

1 1  4oU.z 

OC7  a  on 

267  480 

175  049 

a  cno  oon  a 

1  503  239.1 

a  ono  C  A  O  A 

1  298  648.1 

Syncrude 

Diluent 

Naphtha 

Open.  Inv. 

15  956 

69  858 

12  563  020 

10  863 

434  502 

73  598 

Receipts 

0 

0 

0 

0 

27  821 

0 

Production 

3  920  389 

14  967 

522  651 

169  837 

4  740  468 

3  922  546 

Clos.  Inv. 

81  750 

66  844 

13  085  671 

10419 

503  533 

103  746 

3  854  595 

17  981 

0 

170  281 

4  699  258 

3  892  398 

Further 

Processing 

0 

0 

0 

0 

4  699  260 

3  838  348 

Fuel 

34  314 

0 

0 

0 

0 

0 

Flared/Waste 

0 

17  981 

0 

0 

0 

0 

Met.  Diff. 

(  118) 

0 

0 

0 

(  2) 

54  050 

Diluent  Carryover 

/Rerun 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

To  Suncor 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Deliveries 

3  820  399 

0 

0 

170  281 

0 

0 

3  854  595 

17  981 

0 

170  281 

4  699  258 

3  892  398 

ERCB  ST  93-39 


OCT 
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STANDARDS  OF  MEASUREMENTS 


iv 


1.  Grade:  Mass  per  cent  Bitumen  in  oil  sands. 

2.  Gas  volume  at  101.325  kPa  and  15°  C. 

3.  Liquid  volume  at  15°  C. 


NOTES 


Distillate  production  does  not  include  heavy  fuel  oil. 
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Bitumen  Synthetic  Plant  Operations 


1 


1993 

June 

Year 

Month 

Suncor 

Syncrude 

Oil  ^onHc 

Oil  W'lnrk 

Tonnes 

Grade 

Tonnes 

Grade 

Mined 

3  801  547 

12.45 

Mined 

9  630  414 

10.59 

Processed 

3  801  547 

12.45 

Processed 

11  279  580 

10.53 

External  Energy 

External  Energy 

Gas  Electric 

Gas 

Electric 

3  3 

3  3 

10m 

GWh 

10m 

GWh 

Purchased 

18  322.7 

5.6 

Purchased 

90  768.0 

24.7 

Generated 

0.0 

41.4 

Generated 

0.0 

114.5 

18  322.7 

47.0 

90  768.0 

139.2 

Dlont  1  lost 

riam  use 

3  849.4 

47.0 

riam  use 

20  522.0 

139.2 

rui  u  ici 

Pi  irthnr 

rui  u  id 

Pr(V*pQ<?inri 

r  i  uvcooii  iy 

14  060.9 

0.0 

nuocooii  iy 

70  246.0 

0.0 

Plor^/H 
ildi  tJU 

412.4 

0.0 

Flared 

0.0 

0.0 

Metering 

Metering 

Difference 

0.0 

0.0 

Difference 

0.0 

0.0 

18  322.7 

47.0 

90  768.0 

139.2 

Bitumen  Synthetic  Plant  Operations 


2 


June 

Year 

Monin 

UpcldlUI 

rrouucis 

Intermediates 

oyi  iu  icut 

Other 
yju  lei 

Qi  ilnhi  ir  F71 

ouipnur 

Diium6n 

nictiilato 

Crude  Oil  [3] 

Hydro 

-Carbons  [4] 

3 
o 

q 

q 

q 

m 

m 

tnnnp<? 

Ivl  II  ICO 

tnnnp<> 

Iwl  II  ICO 

m 

rn 

Suncor 

Diluent 

Naphtha 

Open.  Inv. 

74  880  0 

36  063  7 

3  360  366 

o 

22  217.9 

30  002  5 

Rprpint*; 

0  0 

0  0 

0 

n 

0  0 

0  0 

Production 

334  761 .9 

1  153.1 

98  368 

13  398 

432  632.8 

359  918.8 

Clos.  Inv. 

96  922.2 

33  561  7 

3  398  325 

o 

33  723.2 

30  009  4 

312  719.7 

3  655.1 

60  409 

13  398 

421  127.5 

359  91 1  9 

rUI  U  lcl 

n  uucooi  i  ly 

n  n 

n  n 

n 

491  197  ^ 

qi;q  qi  1  n 

Fuel 

3  033  0 

0.0 

60  409 

0 

0  0 

0.0 

Flared/Waste 

0.0 

3  655.1 

0 

485 

0.0 

0.0 

Met.  Dlff. 

673.5 

0.0 

0 

0 

0.0 

0.9 

Deliveries 

309  013.2 

0.0 

0 

12  913 

0.0 

0.0 

312  719.7 

3  655.1 

60  409 

13  398 

421  127.5 

359  911.9 

Syncrude 

Diluent 

Nanhtha 
iNapi  III  la 

Onpn  Inv 

V/L/Vl  I*     II  IV. 

81  750 

66  844 

13  085  671 

10419 

503  533 

103  746 

ReceiDts 

o 

o 

o 

o 

1  323 

o 

Production 

989  240 

6  658 

131  438 

41  804 

1  071  589 

966  411 

Clos.  Inv. 

67  384 

69  309 

13  217  109 

11  020 

417  331 

84  420 

1  003  606 

4  193 

o 

41  203 

1  159  114 

985  737 

Further 

n 

n 

n 

n 

1  1 1 1  ^ 

1    1  \J<J   1  1  o 

Q71  4AA 

ruei 

O  0^4 

n 
u 

n 

n 

n 

u 

Flared/W  aste 

u 

n 

n 

n 

Mpt  niff 

9fi 
zu 

o 

0 

0 

1 

14  249 

Diluent  Carryover 

/Rerun 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

To  Suncor 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Deliveries 

994  956 

0 

0 

41  203 

0 

0 

1  003  606 

4  193 

0 

41  203 

1  159114 

985  737 

Bitumen  Synthetic  Plant  Operations 

3 

1993 

June 

YAPr  tn  Dfltp 

Suncor 

Syncrude 

Oil  Sands 

Oil  Sands 

Tonnes 

Grade 

Tonnes 

Grade 

Mined 

17  267  057 

12.34 

Mined 

59  815  883 

10.87 

Processed 

17  267  057 

12.34 

Processed 

59  305  854 

10.86 

External  Energy 

Cvtamol  f  narnu 

txieiTidi  tiitjiyy 

Gas 

Electric 

ClOV/U  lis 

3  3 

3  3 

10  m 

GWh 

10  m 

GWh 

Purchased 

104  389.5 

46.1 

Pi  irrha<>p<i 

579  281  0 

151.3 

Generated 

0.0 

201.8 

Generated 

0.0 

656.1 

104  389.5 

247.9 

579  281.0 

807.4 

Plant  Use 

37  779.9 

247.9 

Plant  I  Icq 

919  QOft  n 

ftn7  4 

Further 

Fi  irthpr 

Processing 

61  593.3 

0.0 

ODD  Of  O.yJ 

0  0 

Flared 

5  016.3 

0.0 

0.0 

0.0 

Metering 

Mptprinn 

IVIdd  II  ly 

Difference 

0.0 

0.0 

Difference 

0.0 

0.0 

104  389.5 

247.9 

579  281.0 

807.4 

Bitumen  Synthetic  Plant  Operations 
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1993  June 

Year  to  Date 


Operator  Products  Intermediates 


Synthetic 

Other 

Coke 

Sulphur  12] 

Bitumen 

Distillate 

Crude  Oil  [3] 

Hydro 

-Carbons  14] 

3 

3 

3 

3 

m 

m 

tonnes 

tonnes 

m 

m 

Siinoor 

LMIUcNl 

Naphtha 

Open.  Inv. 

75  030.2 

45  602.4 

3  276  713 

126  910 

23  888.3 

6  442.5 

Receipts 

0.0 

0.0 

0 

73 

0.0 

0.0 

Production 

1  525  756.6 

3  044.6 

449  501 

61  464 

1  934  201.5 

1  682  126.9 

Clos.  Inv. 

96  922.2 

33  561.7 

3  398  325 

0 

33  723.2 

30  009.4 

1  503  864.6 

15  085.3 

327  889 

188  447 

1  924  366.6 

1  658  560.0 

Further 

Processing 

a  a 
0.0 

0.0 

0 

0 

\  yz4  6oo.  ( 

•1  CC7  A  A  K  A 
1  t)0/  440. U 

Fuel 

23  234.4 

0.0 

327  888 

0 

0.0 

1  209.8 

Flared/Waste 

0.0 

1 5  089.4 

0 

3  093 

0.0 

290.2 

Met.  Diff. 

2  592.7 

(  4.1) 

1 

127  579 

(  2.1) 

(  385.0) 

Deliveries 

1  478  037.5 

0.0 

0 

57  775 

0.0 

0.0 

<i  cao  oca  c 
1  503  oo4.o 

15  085.3 

1T7  OOA 

327  oo9 

loo  44/ 

1  924  obo.o 

•1  ACQ  CCA  A 

1  boo  ooU.U 

Syncrude 

Diluent 

Naphtha 

Open.  Inv. 

15  956 

69  858 

12  563  020 

10  863 

434  502 

73  598 

Receipts 

0 

0 

0 

0 

29  144 

0 

Production 

4  909  629 

21  625 

654  089 

211  641 

5  812  057 

4  888  957 

Clos.  Inv. 

67  384 

69  309 

13  217  109 

11  020 

417  331 

84  420 

4  858  201 

22  174 

0 

211  484 

5  858  372 

4  878  1 35 

Further 

Processing 

0 

0 

0 

0 

5  858  373 

a  o  r\r\  ooo 

4  809  836 

Fuel 

42  938 

0 

0 

0 

0 

0 

Flared/Waste 

0 

22  174 

0 

0 

0 

0 

Met.  Diff. 

(  92) 

0 

0 

0 

(  1) 

68  299 

Diluent  Carryover 

/Rerun 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

To  Suncor 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Deliveries 

4  815  355 

0 

0 

211  484 

0 

0 

4  858  201 

22  174 

0 

211  484 

5  858  372 

4  878135 

I.  /.3S3 
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STANDARDS  OF  MEASUREMENTS 


iv 


1.  Grade:  Mass  per  cent  Bitumen  in  oil  sands. 

2.  Gas  volume  at  101.325  kPa  and  15°  C. 

3.  Liquid  volume  at  15°  C. 


NOTES 


Distillate  production  does  not  include  heavy  fuel  oil. 
Sulphur  production  includes  flared  /  waste. 

Synthetic  crude  oil  production  does  not  include  diluent  naphtha  production. 
Suncor  includes  diesel  production  (SCO  site  fuel  uses.) 

Other  hydrocarbons  production  includes  light  slop  material. 


Bitumen  Synthetic  Plant  Operations 


1 


1993 

July 

Year 

Month 

Suncor 

Syncrude 

Oil  Sands 

Oil  Sands 

Tonnes 

Grade 

Tonnes 

Grade 

Mined 

3  580  263 

12.01 

Mined 

9  583  533 

11.11 

Processed 

3  580  263 

12.01 

Processed 

10  721  440 

11.13 

External  Energy 

External  Energy 

Gas  Electric 

Gas 

Electric 

3  3 

3  3 

10m 

GWh 

10m 

GWh 

Purchased 

19  799.4 

17.8 

Purchased 

98  440.0 

26.1 

Generated 

0.0 

30.2 

Generated 

0.0 

113.5 

19  799.4 

48.0 

98  440.0 

139.6 

Plant  Use 

7  314.2 

48.0 

Plant  Use 

25  938.0 

139.6 

Further 

Further 

Processing 

12  312.7 

0.0 

Processing 

72  502.0 

0.0 

Flared 

0.0 

0.0 

Flared 

0.0 

0.0 

Metering 

Metering 

Difference 

172.5 

0.0 

Difference 

0.0 

0.0 

19  799.4 

48.0 

98  440.0 

139.6 

Bitumen  Synthetic  Plant  Operations 
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1  QQO 

li  ilw 

juiy 

Year 

Montn 

PmHi  ictc 

Intermediates 

Svnthetic 

w J  1  III  IDUv 

Other 

VSVSIVO 

Ciiinhiir  121 

Riti  impn 

Dl  IUI I  IOI  I 

Dicttillntp 

Crude  Oil  [3] 

Hydro 

-Carbons  [4] 

3 

3 

3 

3 

m 

HI 

tonnes 

IWI  II  IwO 

tonnes 

m 

m 

Suncor 

Diluent 

Naphtha 

Open.  Inv. 

96  922.2 

33  561  7 

kJ\J  \J\J  1  •  1 

3  398  325 

o 

33  723.2 

30  009  4 

\J\J    \J\JoJ .  I 

Receipts 

0.0 

0.0 

o 

o 

0.0 

0.0 

Production 

300  094.1 

2  126.9 

93  470 

12  129 

391  990.2 

366  583.0 

Clos.  Inv. 

71  921.9 

32  790.3 

3  438  721 

o 

25  558  8 

56  028  3 

325  094.4 

2  898.3 

53  074 

12  129 

400  1 54  6 

340  564  1 

Pi  ir+hor 

ruiu  lei 

Prnrp^sinn 

i  tuocoou  ly 

0  0 

n  n 

0 

0 

^94  *S 

Fuel 

2  900.7 

0.0 

53  074 

0 

0.0 

0.0 

Flared/Waste 

0.0 

2  898.3 

0 

451 

0.0 

0.0 

Met.  Diff. 

(  72.1) 

0.0 

0 

0 

0.0 

(  6.0) 

Deliveries 

322  265.8 

0.0 

0 

11  678 

0.0 

16  234.6 

325  094.4 

2  898.3 

53  074 

12  129 

400  1  54.6 

340  564.1 

Syncrude 

Diluent 

Nanhtha 
i^tayji  iu  ici 

Open.  Inv. 

67  384 

69  309 

13  217  109 

11  020 

417  331 

84  420 

Receipts 

0 

0 

0 

0 

2  232 

0 

Production 

1  015  417 

4  359 

132  473 

43  894 

1  072  900 

971  247 

Clos.  Inv. 

44  896 

68  753 

13  349  582 

11  148 

326  331 

47  247 

1  037  905 

4  915 

0 

43  766 

1  166  132 

1  008  420 

rui  U  Ici 

Prnr^cQinn 
i  i  UuCooi  I  ly 

0 

o 

o 

o 

1  166  131 

995  71 9 

Pi  ioI 

fi  979 

0 

0 

0 

o 

o 

rial  cU/ V  V  dole 

n 

4  915 
*t  &  i  \j 

o 

o 

o 

0 

Met  Diff 

IVICl.  1 — V  III. 

40 

o 

o 

o 

1 

12  701 

Diluent  Carryover 

/Rerun 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

To  Suncor 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Deliveries 

1  031  593 

0 

0 

43  766 

0 

0 

1  037  905 

4  915 

0 

43  766 

1  166132 

1  008  420 

Bitumen  Synthetic  Plant  Operations 
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1993  July 

Year  to  Date 


Suncor  Syncrude 


Oil  Sands 

Oil  Sands 

Tonnes 

Grade 

Tonnes 

Grade 

Mined 

20  847  320 

12.28 

Mined 

69  399  416 

10.90 

Processed 

20  847  320 

12.28 

Prnrp^pd 

70  027  294 

10.90 

laici  i  iai  i—iiciyy 

External  Energy 

oab 

Gas 

Electric 

3  ^ 

3  3 

10  m 

GWh 

10  m 

GWh 

Purchased 

124  188.9 

63.9 

Purchased 

677  721.0 

177.4 

Generated 

0.0 

232.0 

Generated 

0.0 

769.6 

124  188.9 

295.9 

677  721.0 

947.0 

Plant  Use 

45  094.1 

295.9 

Plant  Use 

238  846.0 

947.0 

Further 

Further 

Processing 

73  906.0 

0.0 

Processing 

438  875.0 

0.0 

Flared 

5  016.3 

0.0 

Flared 

0.0 

0.0 

Metering 

Metering 

Difference 

172.5 

0.0 

Difference 

0.0 

0.0 

124  188.9 


295.9 


677  721.0  947.0 


Bitumen  Synthetic  Plant  Operations 
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1993  July 

Year  to  Date 


Operator  Products  Intermediates 


Synthetic 

Other 

Coke 

Sulphur  [2] 

Bitumen 

Distillate 

Crude  Oil  [3] 

Hydro 

-Carbons  [4] 

3 

3 

3 

3 

m 

m 

tonnes 

tonnes 

m 

m 

Suncor 

Diluent 

Naphtha 

Open.  Inv. 

75  030.2 

45  602.4 

3  276  713 

126  910 

23  888.3 

6  442.5 

Receipts 

0.0 

0.0 

0 

73 

0.0 

0.0 

Production 

1  825  850.7 

5171.5 

542  971 

73  593 

2  326191.7 

2  048  709.9 

Clos.  Inv. 

71  921.9 

32  790.3 

3  438  721 

0 

25  558.8 

56  028.3 

1  828  959.0 

17  983.6 

380  963 

200  576 

2  324  521.2 

1  999  124.1 

Further 

Prfvoccinn 
r  i  uGcooii  ly 

n  n 

n  n 
u.u 

u 

u 

Z  OZ4  DZO.O 

i  yo  i  /  ou.o 

rucl 

£X>  lOO.I 

u.u 

ooU  yoz 

0 

0.0 

1  zuy.o 

Fl  oroH  AA/ acta 

n  n 
U.U 

1  7  Q07  7 

U 

Q  CAA 

O  044 

U.U 

zyu.z 

Mot  niff 

o  con  a 

f  A  4\ 
(  41) 

A 
1 

iOT  C7Q 

\Zf  o/y 

(  2.1) 

(  oyi.uj 

Ucl  1  Vfcj  1  ICO 

1  Ann  mi  t. 

I  OUU  «3U3.»3 

n  n 
u.u 

u 

oy  4oo 

U.U 

ID  Z04.D 

1  ft9ft  qrq  n 

1  Oi.O  c7vJC7.U 

1 7  Qft^  fi 

1  /  cJOO.D 

•2Dn  Qfi^ 

900  ^fi 

1  QQQ  194  1 

1   \J\J\3    1  Z.H .  1 

Syncrude 

Diluent 

Naphtha 

Open.  Inv. 

15  956 

69  858 

12  563  020 

10  863 

434  502 

73  598 

Receipts 

0 

0 

0 

0 

31  376 

0 

Production 

r-  r\r\  r-  r\  A  C 

5  925  046 

25  984 

7oo  562 

255  535 

C  OQ/f  QC7 

6  oo4  957 

C  Q£SA  OH/1 

0  OOU  ZU4 

Clos.  Inv. 

44  896 

68  753 

1 3  349  582 

11  148 

326  331 

47  247 

5  896  106 

27  089 

0 

255  250 

7  024  504 

5  886  555 

Further 

n 

n 

o 

o 

7  024  504 

5  805  555 

Fuel 

49  210 

0 

0 

0 

0 

0 

Flared/Waste 

0 

27  089 

0 

0 

0 

0 

Met.  Diff. 

(  52) 

0 

0 

0 

0 

81  000 

Diluent  Carryover 

/Rerun 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

To  Suncor 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Deliveries 

5  846  948 

0 

0 

255  250 

0 

0 

5  896  106 

27  089 

0 

255  250 

7  024  504 

5  886  555 
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STANDARDS  OF  MEASUREMENTS 


iv 


1.  Grade:  Mass  per  cent  Bitumen  in  oil  sands. 

2.  Gas  volume  at  101.325  kPa  and  15°  C. 

3.  Liquid  volume  at  15°  C. 


NOTES 


Distillate  production  does  not  include  heavy  fuel  oil. 
Sulphur  production  includes  flared  /  waste. 

Synthetic  crude  oil  production  does  not  include  diluent  naphtha  production. 
Suncor  includes  diesel  production  (SCO  site  fuel  uses.) 

Other  hydrocarbons  production  includes  light  slop  material. 


Bitumen  Synthetic  Plant  Operations 


1 


Suncor 

Oil  Sands 

Tonnes 

Grade 

Mined 

3  916  392 

12.16 

Processed 

3  916  392 

12.16 

External  Energy 

Gas  Electric 

3  3 

10m 

GWh 

Purchased 

21  350.8 

13.4 

Generated 

0.0 

35.9 

21  350.8 

49.3 

Plant  Use 

8  294.6 

49.3 

Further 

Processing 

12  807.3 

0.0 

Flared 

0.0 

0.0 

Metering 

Difference 

248.9 

0.0 

21  350.8  49.3 


1993  August 

Year  Month 


Syncrude 
Oil  Sands 


Tonnes 

Grade 

Mined 

14  491  921 

11.07 

Processed 

13  011  310 

10.98 

External  Energy 

Gas 

Electric 

3  3 

10m 

GWh 

Purchased 

84  015.0 

27.4 

Generated 

0.0 

122.9 

84  015.0 

150.3 

Plant  Use 

16  819.0 

150.3 

Further 

Processing 

67  196.0 

0.0 

Flared 

0.0 

0.0 

Metering 

Difference 

0.0 

0.0 

84  015.0 

150.3 

Bitumen  Synthetic  Plant  Operations 


2 


A  1  ini  let 

Aug  us  i 

Year 

Monin 

Prrvii  lots 

IntarmnHlatoe 
llllol  IlloUlalao 

Svnthetic 

Other 

Coke 

Snlnhnr  T21 

OUIfJI  IUI    I*- J 

Ritumfln 

LJI  LUI 1  IUI  1 

Distillate 

Crude  Oil  [3] 

Hydro 

-Carbons  W 

3 

3 

3 

3 

m 

m 

tonnes 

tonnes 

m 

m 

ouncor 

Diluent 

Naphtha 

Open.  Inv. 

71  921.9 

32  790.3 

3  438  721 

0 

25  558.8 

56  028.3 

Receipts 

0.0 

0.0 

o 

o 

0.0 

0.0 

Production 

385  977.1 

5  923.0 

102  553 

14  530 

436  655.6 

364  633.5 

Clos.  Inv. 

97  428.4 

35  217.9 

3  488  339 

w  www 

o 

23  173.7 

29  004.7 

360  470  6 

WW  Tl  W*W 

3  495.4 

52  935 

14  530 

439  040  7 

~WW  W»  W •  1 

391  657  1 

WW  I    WW  ■   •  ■ 

Pi  irthor 
ruiu  id 

Processing 

0.0 

0.0 

o 

0 

439  040  7 

375  354  3 

W  I  w  w  w*^  •  w 

Fuel 

4  998.5 

3  495.4 

52  934 

0 

0.0 

0.0 

Flared/Waste 

0.0 

0.0 

1 

550 

0.0 

0.0 

Met.  Dlff. 

(  99.8) 

0.0 

0 

0 

0.0 

22.2 

Deliveries 

355  571.9 

0.0 

0 

13  980 

0.0 

16  280.6 

360  470.6 

3  495.4 

52  935 

14  530 

439  040.7 

391  657.1 

Syncrude 

Diluent 

N&Dhtha 

Open.  Inv. 

44  896 

68  753 

13  349  582 

11  148 

326  331 

47  247 

Receipts 

0 

0 

0 

0 

5  505 

0 

Production 

946  435 

1  406 

135484 

40  715 

1  286  232 

992  642 

Clos.  Inv. 

41  956 

65  611 

13485  066 

10454 

421  315 

103  046 

949  375 

4548 

0 

41  409 

1  196  753 

936  843 

rui  u  ksi 

r  i  uucooii  ly 

o 

o 

0 

0 

1  196  753 

927  050 

Pi  ml 

ft 

0 

0 

o 

o 

r  i  di  cu/  v  v  boh 

0 
u 

4  548 

0 

0 

o 

o 

Met  Dlff 

5 

o 

o 

0 

0 

9  793 

Diluent  Carryover 

/Rerun 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

To  Suncor 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Deliveries 

941  035 

0 

0 

41409 

0 

0 

949  375  4  548  0       41 409  1  196  753  936  843 


Bitumen  Synthetic  Plant  Operations 


3 


1993  August 

Year  to  Date 


sin  n  onr 

Syncrude 

Oil  Sands 

Oil  Sands 

Tonnes 

Grade 

Tonnes 

Grade 

Mined 

24  763  712 

12.26 

Mined 

83  891  337 

10.93 

Processed 

24  763  712 

12.26 

Processed 

83  038  604 

10.91 

External  Energy 

External  Energy 

Gas 

Electric 

Gas 

Electric 

3  3 

3  3 

10  m 

GWh 

10  m 

GWh 

Purchased 

145  539.7 

77.3 

Purchased 

761  736.0 

204.8 

ICI  CIIC\J 

n  n 

0.0 

892.5 

145  539.7 

345.2 

761  736.0 

1  097.3 

Plant  Use 

53  388.7 

345.2 

Plant  Use 

255  665.0 

1  097.3 

Further 

Further 

Processing 

86  713.3 

0.0 

Processing 

506  071.0 

0.0 

Flared 

5  016.3 

0.0 

Flared 

0.0 

0.0 

Metering 

Metering 

Difference 

421.4 

0.0 

Difference 

0.0 

0.0 

145  539.7 

345.2 

761  736.0 

1  097.3 

Bitumen  Synthetic  Plant  Operations 


4 


1993  August 

Year  to  Date 


Operator  Products  Intermediates 


Synthetic 

Other 

Coke 

Sulphur  [2] 

Bitumen 

Distillate 

Crude  OH  [3] 

Hydro 

-Carbons  M 

3 

3 

3 

3 

m 

m 

tonnes 

tonnes 

m 

m 

Suncor 

Diluent 

Naphtha 

Open.  Inv. 

75  030.2 

45  602.4 

3  276  713 

126  910 

23  888.3 

6  442.5 

Receipts 

0.0 

0.0 

0 

73 

0.0 

0.0 

Production 

2  211  827.8 

11  094.5 

645  524 

88123 

2  762  847.3 

2  413  343.4 

Clos.  Inv. 

97  428.4 

35  217.9 

3488  339 

0 

23  173.7 

29  004.7 

2  189  429.6 

21  479.0 

433  898 

215106 

2  763  561.9 

2  390  781.2 

Further 

Processing 

0.0 

0.0 

0 

0 

2  763  564.0 

2  357  134.8 

Fuel 

31  133.6 

0.0 

433  896 

0 

0.0 

1  209.8 

Flared/Waste 

0.0 

21  483.1 

1 

4  094 

0.0 

290.2 

Met.  Dlff. 

2  420.8 

(  4.1) 

1 

127  579 

(  2.1) 

(  368.8) 

Deliveries 

2155  875.2 

0.0 

0 

83  433 

0.0 

32  515.2 

2189  429.6 

21  479.0 

433  898 

215106 

2  763  561.9 

2  390  781.2 

Syncrude  Diluent 


Naphtha 


Open.  Inv. 

15  956 

69  858 

12  563  020 

10863 

434  502 

73  598 

Receipts 

0 

0 

0 

0 

36  881 

0 

Production 

6  871  481 

27  390 

922  046 

296  250 

8171  189 

6  852  846 

Clos.  Inv. 

41  956 

65611 

13485  066 

10  454 

421  315 

103  046 

6  845  481 

31  637 

0 

296  659 

8  221  257 

6  823  398 

Further 

Processing 

0 

0 

0 

0 

8  221  257 

6  732  605 

Fuel 

57  545 

0 

0 

0 

0 

0 

Flared/Waste 

0 

31637 

0 

0 

0 

0 

Met.  Dlff. 

(  47) 

0 

0 

0 

0 

90  793 

Diluent  Carryover 

/Rerun 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

To  Suncor 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Deliveries 

6  787  983 

0 

0 

296  659 

0 

0 

6  845  481  31  637  0      296  659  8  221  257       6  823  398 
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1.  Grade:  Mass  per  cent  Bitumen  in  oil  sands. 

2.  Gas  volume  at  101.325  kPa  and  15°  C. 

3.  Liquid  volume  at  15°  C. 


NOTES 


Distillate  production  does  not  include  heavy  fuel  oil. 
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Synthetic  crude  oil  production  does  not  include  diluent  naphtha  production. 
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Bitumen  Synthetic  Plant  Operations 

1 

1993  September 

Year 

Month 

Syncrude 

Oil  Sands 

Oil  Sands 

Tonnes 

Grade 

Tonnes 

Grade 

Mined 

4101  397 

11.69 

Mined 

11  468  416 

10.44 

Processed 

4101  397 

11.69 

Processed 

12  068  612 

10.56 

External  Energy 

External  Energy 

Gas  Electric 

Gas 

Electric 

3  3 

3  3 

10m 

GWh 

10m 

GWh 

Purchased 

17  330.9 

17.6 

76  971.0 

12.1 

Generated 

0.0 

28.3 

Generated 

Wl  IVI  www 

0.0 

101.8 

17  330.9 

45.9 

76  971.0 

113.9 

Plant  Use 

3  444.5 

45.9 

Plant  1  Icq 

15  278.0 

113.9 

Further 

Further 

Processing 

13  881.2 

0.0 

Processing 

61  693.0 

0.0 

Flared 

0.0 

0.0 

piorp/i 
rial  C\J 

0.0 

0.0 

Metering 

Metering 

Difference 

5.2 

0.0 

Difference 

0.0 

0.0 

17  330.9 

45.9 

76  971.0 

113.9 

Bitumen  Synthetic  Plant  Operations 


2 


1993  September 
Year  Month 


Operator  Products  Intermediates 


Synthetic 

Other 

Coke 

Sulphur  [2] 

Bitumen 

Distillate 

Crude  Oil  [3] 

Hydro 

-Carbons  [4] 

3 

3 

3 

3 

m 

m 

tonnes 

tonnes 

m 

m 

SJunpfir* 

iJUMLUl 

f~\ili  lent 

Naphtha 

Open.  Inv. 

97  428.4 

35  217.9 

3  488  339 

0 

23173.7 

29  004.7 

Receipts 

0.0 

0.0 

0 

0 

0.0 

0.0 

Production 

363  380.1 

5  566.8 

99  714 

14  304 

436  884.0 

354  419.4 

Clos.  Inv. 

98  813.7 

36  835.6 

3  524  840 

0 

33172.4 

12  760.8 

361  994.8 

3  949.1 

63  213 

14  304 

426  885.3 

370  663.3 

Further 

PrnpoQ^inn 
nuucooii  iy 

n  n 

n  n 

u 

u 

HZU  ooo.o 

oca  1ftO  c 

ruei 

O  0/  1 .0 

A  A 

u.u 

Do  Z16 

A 

u 

A  A 

U.U 

A  A 
U.U 

rldlcKJ/VVaoie 

a  a 
u.u 

O.  QAQ  1 

A 

U 

AOQ 

4zy 

a  a 
U.U 

A  A 
U.U 

yAi  miff 

Met.  Dm. 

(  386.4) 

0.0 

0 

0 

0.0 

(  17.3) 

Deliveries 

OCQ  QAO  T 

a  a 

a 
0 

•lO  07K 

To  o/O 

A  A 
U.U 

•id  AQ7  -1 

O  QAQ  A 

o  y^y.  i 

Do  Z  I O 

Ih  oU*+ 

AOR  QQR  1 

07A  CCO  Q 

Syncrude 

Diluent 

Naphtha 

Open.  Inv. 

41  956 

65  611 

13  485  066 

10  454 

421  315 

103  046 

Receipts 

0 

0 

0 

0 

6  310 

0 

Production 

858  327 

2  780 

131  557 

28  552 

1  146  450 

935  252 

Clos.  Inv. 

60  391 

64  211 

13  616  623 

1  268 

436  525 

185  479 

839  892 

4180 

0 

37  738 

1  137  550 

852  819 

Further 

Processing 

0 

0 

0 

0 

1  137  551 

843  138 

Fuel 

6  866 

0 

0 

0 

0 

0 

Flared/Waste 

0 

4180 

0 

0 

0 

0 

Met.  Diff. 

(  33) 

0 

0 

0 

(  1) 

9  681 

Diluent  Carryover 

/Rerun 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

To  Suncor 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Deliveries 

833  059 

0 

0 

37  738 

0 

0 

839  892 

4180 

0 

37  738 

1  137  550 

852  819 

Bitumen  Synthetic  Plant  Operations 
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1993  September 
Year  to  Date 


Sn  nrnr 

Syncrude 

Oil  Sands 

Oil  Sands 

Tonnes 

Grade 

Tonnes 

Grade 

Mined 

28  865  109 

12.18 

Mined 

95  359  753 

10.87 

Processed 

28  865109 

12.18 

Processed 

95  107  216 

10.87 

External  Energy 

External  Energy 

Gas 

Electric 

Gas 

Electric 

3  3 

3  3 

10  m 

GWh 

10  m 

GWh 

Purchased 

162  870  6 

94.9 

Pijrrha<;pri 

838  707.0 

216.9 

Generated 

0.0 

296.2 

Generated 

0.0 

994.3 

162  870.6 

391.1 

838  707.0 

1  211.2 

Plant  Use 

56  833.2 

391.1 

Plant  Use 

270  943.0 

1  211.2 

Further 

Further 

Processing 

100  594.5 

0.0 

Processing 

0.0 

Flared 

5  016.3 

0.0 

Flared 

567  764.0 

0.0 

Metering 

Metering 

Difference 

426.6 

0.0 

Difference 

0.0 

0.0 

162  870.6 


391.1 


838  707.0 


1  211.2 


Bitumen  Synthetic  Plant  Operations 
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1993  September 
Year  to  Date 


Operator  Products  Intermediates 


Synthetic 

Other 

Coke 

Sulphur  [2] 

Bitumen 

Distillate 

Crude  Oil  [3] 

Hydro 

-Carbons  [4] 

3 

3 

3 

3 

m 

m 

tonnes 

tonnes 

m 

m 

Suncor 

Diluent 

Naphtha 

Open.  Inv. 

75  030.2 

45  602.4 

3  276  713 

126  910 

23  888.3 

6  442.5 

Receipts 

0.0 

0.0 

0 

73 

0.0 

0.0 

Production 

2  575  207.9 

16  661.3 

745  238 

102  438 

3199  731.3 

2  767  762.8 

Clos.  Inv. 

98  813.7 

36  835.6 

3  524  840 

0 

33172.4 

12  760.8 

2  551  424.4 

25  428.1 

497  111 

229  421 

3190  447.2 

2  761  444.5 

ruruier 

Prnrp^?sinn 

n  n 

n  n 

n 

0  1  Qf\  AAQ  0 
O  I  57U  HH57.0 

9  71 1  ^1ft  ^ 
Z  /  I  I  0  1 0.0 

Pi  ipI 

7A  70R  1 
oh  /  yjo.  I 

n  n 

A  07  10Q 

ny/  iuy 

U 

u.u 

•1  ono  q 
1  zuy.o 

i  i di       v  v  dole 

n  n 

ZD  ^to/.Z 

i 

H  OOH 

n  n 

9Q0  9 

zyu.z 

IVIel.  LJIII. 

9  ClTA  A 

Z  UOH.H 

/  A  1\ 
V  4.1) 

i 

107  R7Q 

o/y 

/  9  1A 

/  OOP  1\ 

nplivprip^ 

Z  \J  I  H  UOt.5 

n  n 

57 1  OUO 

O  0 

AQ  019  ^ 
ny  \j  i  z.o 

2  551  424.4 

25  428.1 

497  111 

229  421 

3  190  447  2 

2  761  444.5 

Syncrude 

Diluent 

Naphtha 

Orvpn  ln\/ 
Wpcll.  II IV. 

iv>  yao 

057  OOO 

1 9  Sftt  090 

IZ  OOO  UZU 

I  U  OOO 

404  R09 
HOH  ou/ 

TO  KQQ 
f  O  0570 

Rpppint^ 

o 

0 

0 

0 

43  191 

0 

Prodi  irtinn 

7  729  808 

30  170 

1  053  603 

324  802 

9  317  639 

7  788  098 

VyIUo.  HIV. 

fiO  **Q1 
DU  057  I 

fid.  91 1 

OH  Z  I  I 

lO  R1fi  COO 

1  9fift 
1  zoo 

40c  coc 

HOD  OZO 

1  ft^  47Q 

I  OO  Hi  57 

7  f\Q^  070 
/  DOO  of  o 

0*%  Q1  7 

ooh  oy/ 

q  oco  on7 

y  000  ovjf 

7  fi7fi  917 
1  O/O  z  1  / 

Further 

Processing 

o 

0 

0 

0 

9  358  808 

7  575  743 

Fuel 

64  411 

0 

0 

0 

0 

0 

Flared/Waste 

0 

35  817 

0 

0 

0 

0 

Met.  Diff. 

(  80) 

0 

0 

0 

(  1) 

100  474 

Diluent  Carryover 

/Rerun 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

To  Suncor 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Deliveries 

7  621  042 

0 

0 

334  397 

0 

0 

7  685  373 

35  817 

0 

334  397 

9  358  807 

7  676  217 
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1.  Grade:  Mass  per  cent  Bitumen  in  oil  sands. 
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NOTES 
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Bitumen  Synthetic  Plant  Operations 


1 


1993 

October 

Year 

Month 

Suncor 

Syncrude 

Oil  Sands 

Oil  Sands 

Tonnes 

Grade 

Tonnes 

Grade 

Mined 

4  000  201 

11.75 

Mined 

12  646  261 

10.65 

Processed 

4  000  201 

11.75 

Processed 

12  441  048 

10.41 

External  Energy 

External  Energy 

Gas  Electric 

Gas 

Electric 

3  3 

3  3 

10m 

GWh 

10m 

GWh 

Purchased 

20  768.9 

1.1 

Purchased 

95  679.0 

30.5 

Generated 

0.0 

42.4 

Generated 

0.0 

122.5 

20  768.9 

43.5 

95  679.0 

153.0 

Plant  Use 

10  029.2 

43.5 

Plant  Use 

22  562.0 

153.0 

Further 

Further 

Processing 

10  739.7 

0.0 

Processing 

73  117.0 

0.0 

Flared 

0.0 

0.0 

Flared 

0.0 

0.0 

Metering 

Metering 

Difference 

0.0 

0.0 

Difference 

0.0 

0.0 

20  768.9 

43.5 

95  679.0 

153.0 

Bitumen  Synthetic  Plant  Operations 


2 


1993 

October 

Year 

Month 

Operator 

Products 

Intermediates 

Synthetic 

Other 

Coke 

Sulphur  [2] 

Bitumen 

Distillate 

Crude  Oil  [3] 

Hydro 

-Carbons  [4] 

3 

3 

3 

3 

m 

m 

tonnes 

tonnes 

m 

m 

Suncor 

Diluent 

Naphtha 

Open.  Inv. 

98  813.7 

36  835.6 

3  524  840 

0 

33172.4 

12  760.8 

Receipts 

0.0 

0.0 

0 

0 

0.0 

0.0 

Production 

311  484.3 

7  668.8 

98  205 

12611 

430  083.8 

356  698.1 

Clos.  Inv. 

66  971.5 

42197.0 

3  559  184 

0 

42  827.5 

40  760.7 

343  326.5 

2  307.4 

63  861 

12611 

420  428.7 

328  698.2 

Further 

Processing 

0.0 

0.0 

0 

0 

420  428.7 

304  443.1 

Fuel 

4  340.5 

0.0 

63  861 

0 

0.0 

0.0 

Flared/Waste 

0.0 

2  307.4 

0 

370 

0.0 

0.0 

Met.  Diff. 

(  14.3) 

0.0 

0 

0 

0.0 

0.1 

Deliveries 

339  000.3 

0.0 

0 

12  241 

0.0 

24  255.0 

343  326.5 

2  307.4 

63  861 

12  611 

420  428.7 

328  698.2 

JSyncrude 

Diluent 

Naphtha 

Open.  Inv. 

60  391 

64  211 

13  616  623 

1  268 

436  525 

185  479 

Receipts 

0 

0 

0 

0 

7  182 

0 

Production 

1  013  935 

8  910 

135  014 

43  566 

1  166  954 

975  443 

Clos.  Inv. 

28114 

68  675 

13  751  637 

2  958 

434  652 

148  339 

1  046  212 

4  446 

0 

41  876 

1  176  009 

1  012  583 

Further 

Processing 

0 

0 

0 

0 

1  176  008 

1  003  545 

Fuel 

7  566 

0 

0 

0 

0 

0 

Flared/Waste 

0 

4  446 

0 

0 

0 

0 

Met.  Diff. 

58 

0 

0 

0 

1 

9  038 

Diluent  Carryover 

/Rerun 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

To  Suncor 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Deliveries 

1  038  588 

0 

0 

41  876 

0 

0 

1  046  212 

4  446 

0 

41  876 

1  176  009 

1  012  583 

Bitumen  Synthetic  Plant  Operations 


3 


1993  October 
Year  to  Date 


Suncor 

Syncrude 

Oil  Sands 

Oil  Sands 

Tonnes 

Grade 

Tonnes 

Grade 

Mined 

32  865  310 

12.13 

ft  j 

Mined 

108  006  014 

10.84 

Processed 

32  865  310 

12.13 

Processed 

107  548  264 

10.81 

External  Energy 

External  Energy 

Gas 

Electric 

Gas 

Electric 

3  3 

3  3 

10  m 

GWh 

10  m 

GWh 

Purchased 

a  r>o  eon  c 

183  639.5 

96.0 

Purchased 

934  386.0 

247.4 

Generated 

0.0 

340.7 

0.0 

1  115.6 

183  639.5 

436.7 

934  386.0 

1  363.0 

Plant  Use 

66  862.4 

436.7 

Plant  Use 

293  505.0 

1  363.0 

Further 

Further 

Processing 

111  334.2 

0.0 

Processing 

640  881.0 

0.0 

Flared 

5  016.3 

0.0 

Flared 

0.0 

0.0 

Metering 

Metering 

Difference 

426.6 

0.0 

Difference 

0.0 

0.0 

183  639.5 

436.7 

934  386.0 

1  363.0 

Bitumen  Synthetic  Plant  Operations 


4 


1993  October 
Year  to  Date 


Operator  Products  Intermediates 


bynthetlc 

Other 

Coke 

Sulphur  [2] 

Bitumen 

Distillate 

Crude  Oil  [3] 

Hydro 

PorKAnr*  fill 

-oaroons  r*j 

q 

q 
O 

q 
O 

q 
O 

III 

III 

trtnnac 

Innnac 
IOIIII60 

m 

III 

Suncor 

Diluent 

Naphtha 

wpen.  inv. 

ID  uov.Z 

AR  RC\0  A 

O  ZfO  llO 

yiu 

OQ  OQQ  Q 

Z6  000.6 

e  /I/O  c 
O  44Z.O 

n  n 

n  n 

fi 
U 

n  n 

n  n 

Production 

2  886  692  2 

24  330.1 

843  443 

115  049 

3  629  815  1 

3  1 24  460  9 

Clos.  Inv. 

66  971.5 

42  197.0 

3  559184 

0 

42  827.5 

40  760.7 

2  894  750.9 

27  735.5 

560  972 

242  032 

3  610  875.9 

3  090  142.7 

Further 

Processing 

0.0 

0.0 

0 

0 

3  610  878.0 

3  015  761.4 

Fuel 

39  045.6 

0.0 

560  970 

0 

0.0 

1  209.8 

Flared/Waste 

0.0 

27  739.6 

1 

4  904 

0.0 

290.2 

Met.  Diff. 

2  020.1 

(  4.1) 

1 

127  579 

(  2.1) 

(  386.0) 

Deliveries 

2  853  685.2 

0.0 

0 

109  549 

0.0 

73  267.3 

2  894  750.9 

27  735.5 

560  972 

242  032 

3  610  875.9 

3  090142.7 

Syncrude 

Diluent 

Naphtha 

Open.  Inv. 

15  956 

69  858 

12  563  020 

10  863 

434  502 

73  598 

Receipts 

0 

0 

0 

0 

50  373 

0 

Production 

8  743  743 

39  080 

1  188  617 

368  368 

10  484  593 

8  763  541 

Clos.  Inv. 

28114 

68  675 

13  751  637 

2  958 

434  652 

148  339 

8  731  585 

40  263 

0 

376  273 

10  534  816 

8  688  800 

Further 

Processing 

0 

0 

0 

0 

10  534  816 

8  579  288 

Fuel 

71  977 

0 

0 

0 

0 

0 

Flared/Waste 

0 

40  263 

0 

0 

0 

0 

Met.  Diff. 

(  22) 

0 

0 

0 

0 

109  512 

Diluent  Carryover 

/Rerun 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

To  Suncor 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Deliveries 

8  659  630 

0 

0 

376  273 

0 

0 

8  731  585 

40  263 

0 

376  273 

10  534  816 

8  688  800 
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STANDARDS  OF  MEASUREMENTS 


iv 


1.  Grade:  Mass  per  cent  Bitumen  in  oil  sands. 

2.  Gas  volume  at  101.325  kPa  and  15°  C. 

3.  Liquid  volume  at  15°  C. 


NOTES 


1  Distillate  production  does  not  include  heavy  fuel  oil. 

2  Sulphur  production  includes  flared  /  waste. 

3  Synthetic  crude  oil  production  does  not  include  diluent  naphtha  production. 
Suncor  includes  diesel  production  (SCO  site  fuel  uses.) 

4  Other  hydrocarbons  production  includes  light  slop  material. 


Bitumen  Synthetic  Plant  Operations 

1 

1993  November 

Year 

Month 

Suncor 

Syncrude 

Oil  Sands 

Oil  Sands 

1  Ul  II  IOO 

Craria 

v_J  1  ClvJw 

Tonnes 

Grade 

Mined 

3  253  132 

12.71 

Mined 

10  805  217 

10.34 

rrocessea 

3  253  132 

12.71 

Processed 

11  010  065 

10.55 

External  Energy 

External  Energy 

Gas  Electric 

Gas 

Electric 

3  3 

3  3 

10m 

GWh 

10m 

GWh 

Purchased 

20  720.3 

4.9 

Purchased 

87  382.0 

24.3 

0.0 

43.1 

Generated 

0.0 

118.0 

20  720.3 

48.0 

87  382.0 

142.3 

Plant  Use 

7  141.1 

48.0 

Plant  Use 

25194.0 

142.3 

Further 

Further 

Processing 

13  440.2 

0.0 

Processing 

\J£.  IOO.U 

n  n 

Flared 

139.0 

0.0 

Flared 

0.0 

0.0 

Metering 

Metering 

Difference 

0.0 

0.0 

iff q  vd  npQ 
Ulllcl  cl  I  L/C 

0.0 

0.0 

20  720.3 

48.0 

87  382.0 

142.3 

Bitumen  Synthetic  Plant  Operations 


2 


1993 

November 

Year 

Month 

Operator 

Products 

Intermediates 

Synthetic 

Other 

Coke 

Sulphur  [2] 

Bitumen 

Distillate 

Crude  Oil  [3] 

Hydro 

-Carbons  M 

• 

3 

3 

3 

3 

m 

m 

tonnes 

tonnes 

m 

m 

Suncor 

Diluent 

Naphtha 

Open.  Inv. 

66  971.5 

42  197.0 

3  559184 

0 

42  827.5 

40  760.7 

Receipts 

0.0 

0.0 

0 

0 

0.0 

0.0 

Production 

280  552.1 

4  785.0 

89  894 

11  517 

384  644.1 

322  216.9 

Clos.  Inv. 

41  059.0 

45  704.3 

3  585  446 

0 

42  623.6 

73  017.2 

306  464.6 

1  277.7 

63  632 

11  517 

384  848.0 

289  960.4 

Further 

Processing 

0.0 

0.0 

0 

0 

384  848.0 

272  900.9 

Fuel 

5  597.4 

0.0 

63  633 

0 

0.0 

0.0 

Flared/Waste 

0.0 

1  277.7 

0 

464 

0.0 

0.0 

Met.  Diff. 

979.7 

.0 

(  1) 

0 

0.0 

871.8 

Deliveries 

299  887.5 

.0 

0 

11  053 

0.0 

16  187.7 

306  464.6 

1  277.7 

63  632 

11  517 

384  848.0 

289  960.4 

oyncruue 

f-\i|, . _. _i 

Diluent 

Naphtha 

Open.  Inv. 

28  114 

68  675 

13  751  637 

2  958 

434  652 

148  339 

Receipts 

0 

0 

0 

0 

7  123 

0 

Production 

940  535 

485 

127  892 

40  023 

1  047  870 

893  843 

Clos.  Inv. 

21  630 

65  484 

13  879  529 

3  347 

410  859 

111  755 

947  019 

3  676 

0 

39  634 

1  078  786 

930  427 

Further 

Processing 

0 

0 

0 

0 

1  078  786 

924  296 

Fuel 

7  486 

0 

0 

0 

0 

0 

Flared/Waste 

0 

3  676 

0 

0 

0 

0 

Met.  Diff. 

12 

0 

0 

0 

0 

6  131 

Diluent  Carryover 

/Rerun 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

To  Suncor 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Deliveries 

939  521 

0 

0 

39  634 

0 

0 

947  019 

3  676 

0 

39  634 

1  078  786 

930  427 

Bitumen  Synthetic  Plant  Operations 


3 


1993  November 
Year  to  Date 


Suncor 

Syncrude 

OH  Sands 

Oil  Sands 

Tonnes 

Grade 

Tonnes 

Grade 

Mined 

36  118  442 

12.18 

Mined 

118811  231 

10.80 

Processed 

36  118  442 

12.18 

Processed 

118  558  329 

10.79 

External  Energy 

External  Energy 

Gas 

Electric 

Gas 

Electric 

3  3 

3  3 

10  m 

GWh 

10  m 

GWh 

Purchased 

204  359.8 

100.9 

Purchased 

1  035  565.0 

271.7 

0  0 

ripnprfltpH 

0.0 

1  234.8 

204  359.8 

484.7 

1  035  565.0 

1  506.5 

Plant  Use 

74  003.5 

484.7 

Plant  Use 

323  943.0 

1  506.5 

Further 

Further 

Processing 

124  774.4 

0.0 

Processing 

711  622.0 

0.0 

Flared 

5155.3 

0.0 

Flared 

0.0 

0.0 

Metering 

Metering 

Difference 

426.6 

0.0 

Difference 

0.0 

0.0 

204  359.8 

484.7 

1  035  565.0 

1  506.5 

Bitumen  Synthetic  Plant  Operations 
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1993  November 
Year  to  Date 


Operator  Products  Intermediates 


oyninetic 

Uther 

CoKe 

Sulphur  [2] 

Bitumen 

Distillate 

/"»—  ,Jn  /"Nil  rqi 

uruoe  uii  1<*J 

Hydro 

3 

3 

3 

m 

m 

tonnft<? 

tnnnpc; 

LUl  II  ICO 

m 

m 

Suncor 

Diluent 

Naphtha 

Open.  Inv. 

75  030  2 

45  602.4 

3  276  713 

126  910 

23  888  3 

6  442.5 

Receipts 

0.0 

0.0 

o 

73 

0.0 

0.0 

Production 

3  167  244.3 

29  115.1 

933  337 

126  566 

4  014  459.2 

3  446  677.8 

Clos.  Inv. 

41  059.0 

45  704.3 

3  585  446 

0 

42  623.6 

73  017.2 

3  201  215.5 

29  013.2 

624  604 

253  549 

3  995  723.9 

3  380  103.1 

Further 

Processing 

0.0 

0.0 

0 

0 

3  995  726.0 

3  288  662.3 

Fuel 

44  643.0 

0.0 

624  603 

0 

0.0 

1  209.8 

Flared/Waste 

0.0 

29  017.3 

1 

5  368 

0.0 

290.2 

Met.  Diff. 

2  999.8 

(4.1) 

0 

127  579 

(2.1) 

485.8 

Deliveries 

3153  572.7 

0.0 

0 

120  602 

0.0 

89  455.0 

3  201  215.5 

29  013.2 

624  604 

253  549 

3  995  723.9 

3  380  103.1 

Syncrude 

Diluent 

Naphtha 

Open.  Inv. 

15  956 

69  858 

12  563  020 

10  863 

434  502 

73  598 

Receipts 

0 

0 

0 

0 

57  496 

0 

Production 

9  684  278 

39  565 

1  316  509 

417  502 

11  532  463 

9  657  384 

Clos.  Inv. 

21  630 

65  484 

13  879  529 

3  347 

410  859 

111  755 

9  678  604 

43  939 

0 

425  018 

11  613  602 

9  619  227 

Further 

Processing 

0 

0 

0 

0 

11  613  602 

9  503  584 

Fuel 

79  463 

0 

0 

0 

0 

0 

Flared/Waste 

0 

43  939 

0 

9111 

0 

0 

Met.  Diff. 

(  10) 

0 

0 

0 

0 

115  643 

Diluent  Carryover 

/Rerun 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

To  Suncor 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Deliveries 

9  599  151 

0 

0 

415  907 

0 

0 

9  678  604 

43  939 

0 

425  018 

11  613  602 

9  619  227 
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STANDARDS  OF  MEASUREMENTS 


iv 


1.  Grade:  Mass  per  cent  Bitumen  in  oil  sands. 

2.  Gas  volume  at  101.325  kPa  and  15°  C. 

3.  Liquid  volume  at  15°  C. 


NOTES 


Distillate  production  does  not  include  heavy  fuel  oil. 
Sulphur  production  includes  flared  /  waste. 

Synthetic  crude  oil  production  does  not  include  diluent  naphtha  production. 
Suncor  includes  diesel  production  (SCO  site  fuel  uses.) 

Other  hydrocarbons  production  includes  light  slop  material. 


Bitumen  Synthetic  Plant  Operations 

1 

1993  December 

Year 

Month 

Suncor 

Syncrude 

Oil  Sands 

Oil  Sands 

Tnnnos 

1  V/l  II  ItJo 

Ol  aUo 

Tonnes 

Grade 

Mined 

3  326  625 

12.45 

Mined 

12  367  285 

10.45 

rrocesseu 

3  326  625 

12.45 

Processed 

12  006  109 

10.53 

External  Energy 

External  Energy 

Gas  Electric 

Gas 

Electric 

3  3 

3  3 

10m 

GWh 

10m 

GWh 

Purchased 

22  015.6 

5.5 

Purchased 

96  234.0 

21.1 

0.0 

40.4 

Generated 

0.0 

136.9 

22  015.6 

45.9 

96  234.0 

158.0 

Plant  Use 

10173.2 

45.9 

Plant  Use 

27  766.0 

158.0 

Further 

Further 

Processing 

11  423.5 

0.0 

Processing 

CO  AfSO  A 

DO  *KJO.U 

n  n 

Flared 

418.9 

0.0 

Flared 

0.0 

0.0 

Metering 

Metering 

Difference 

0.0 

0.0 

uinerence 

0.0 

0.0 

22  015.6 

45.9 

96  234.0 

158.0 

Bitumen  Synthetic  Plant  Operations 


2 

1993  December 
Year  Month 


Operator 

Products 

Intermediates 

oyi  lu  louu 

Other 

^nlnhnr  f2l 

Riti  impn 

Distillate 

Ul  UUC  KJ II   IV  J 

HvHrn 
nyui  vj 

-Carbons  [4] 

3 

3 

3 

3 

m 

m 

tonnes 

tonnes 

m 

m 

oiincor 

Diluent 

Naphtha 

Open.  Inv. 

41  059  0 

45  704.3 

3  585  446 

0 

42  623.6 

73  017.2 

Receipts 

0.0 

0.0 

o 

0 

0.0 

0.0 

Production 

352  970.5 

1  183.0 

94  170 

10817 

383  163.7 

346  164.8 

Clos.  Inv. 

74  194.0 

45  556.8 

3  610  759 

0 

22  631.4 

45  197.5 

319  835.5 

1  330.5 

68  857 

10817 

403  155.9 

373  984.5 

Further 

Processing 

0.0 

0.0 

0 

0 

403155.9 

268  772.4 

Fuel 

3  148.8 

0.0 

68  857 

0 

0.0 

454.8 

Flared/Waste 

0.0 

1  330.5 

0 

465 

0.0 

0.0 

Met.  Dlff. 

209.4 

0.0 

0 

0 

0.0 

9.1 

Deliveries 

316  477.3 

0.0 

0 

10  352 

0.0 

104  748.2 

319  835.5 

1  330.5 

68  857 

10817 

403  155.9 

373  984.5 

Syncrude 

Diluent 

Naphtha 

Open.  Inv. 

21  630 

65  484 

13  879  529 

3  347 

410  859 

111  755 

Receipts 

0 

0 

0 

0 

7  246 

0 

Production 

1  051  579 

649 

136  648 

44  581 

1  136  997 

966  959 

Clos.  Inv. 

16  623 

62  467 

14  016177 

10  790 

386  842 

38126 

1  056  586 

3  666 

0 

37  138 

1  168  260 

1  040  588 

Furthpr 

Processina 

0 

0 

o 

o 

1  168  259 

1  031  730 

Fuel 

5  684 

0 

0 

0 

0 

0 

Flared/Waste 

0 

3  666 

0 

0 

0 

0 

Met.  Diff. 

9 

0 

0 

0 

1 

8  858 

Diluent  Carryover 

/Rerun 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

To  Suncor 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Deliveries 

1  050  893 

0 

0 

37138 

0 

0 

1  056  586 

3  666 

0 

37  138 

1  168  260 

1  040  588 

Bitumen  Synthetic  Plant  Operations 


1993  December 

Year  to  Date 


Suncor  Syncrude 


Oil  Sands 

Oil  Sands 

Tonnes 

Grade 

Tonnes 

Grade 

Mined 

39  445  067 

12.20 

Mined 

131  178  516 

10.77 

Processed  39  445  067  12.20  Processed  130  564  438  10.77 


External  Energy   External  Energy  

Gas          Electric  Gas  Electric 

3  3  3  3 

10  m                  GWh  10  m  GWh 


Purchased  226  375.4  106.4  Purchased  1  131  799.0  292.8 

Generated  0.0  424.2  Generated  0.0  1  371.7 


226  375.4  530.6  1  131  799.0  1  664.5 


Plant  Use 

Further 

Processing 

Flared 

Metering 

Difference 


84  176.7 

136197.9 
5  574.2 

426.6 


530.6 

0.0 
0.0 

0.0 


Plant  Use 

Further 

Processing 

Flared 

Metering 

Difference 


351  709.0 

780  090.0 
0.0 

0.0 


1  664.5 

0.0 
0.0 

0.0 


226  375.4 


530.6 


1  131  799.0 


1  664.5 
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Bitumen  Synthetic  Plant  Operations 

1993  December 
Year  to  Date 


Operator  Products    Intermediates 


oy  ■  hi  louvs 

Other 

Coke 

Qiilnhnr  [21 

Rlti  impn 

Ul  IUI  1 ICI  1 

Distillate 

Crude  Oil  [31 

Hydro 

-Carbons  [4] 

3 

3 

3 

3 

m 

m 

tonnes 

tonnes 

m 

m 

uiiueni 

Naphtha 

Open.  Inv. 

75  030.2 

45  602.4 

3  276  713 

126  910 

23  888.3 

6  442.5 

Receipts 

0.0 

0.0 

0 

73 

0.0 

0.0 

Production 

3  520  214.8 

30  298.1 

1  027  507 

137  383 

4  397  622.9 

3  792  842.6 

Clos.  Inv. 

74  194.0 

45  556.8 

3  610  759 

0 

22  631.4 

45197.5 

3  521  051.0 

30  343.7 

693  461 

264  366 

4  398  879.8 

3  754  087.6 

Further 

Processing 

0.0 

0.0 

0 

0 

4  398  881.9 

3  557  434.7 

Fuel 

47  791 .8 

0.0 

693  460 

0 

0.0 

1  664.6 

Flared/Waste 

0.0 

30  347.8 

1 

5  833 

0.0 

290.2 

Met.  Diff. 

3  209.2 

(  4.1) 

0 

127  579 

(  2.1) 

494.9 

Deliveries 

3  470  050.0 

0.0 

0 

130  954 

0.0 

194  203.2 

3  521  051 .0 

30  343.7 

693  461 

264  366 

4  398  879.8 

3  754  087.6 

Syncrude 

Diluent 

Naphtha 

Open.  Inv. 

15  956 

69  858 

12  563  020 

10  863 

434  502 

73  598 

Receipts 

0 

0 

0 

0 

64  742 

0 

Production 

10  735  857 

40  214 

1  453  157 

462  083 

12  669  460 

10  624  343 

Clos.  Inv. 

16  623 

62  467 

14  016  177 

10  790 

386  842 

38  126 

10  735  190 

47  605 

0 

462  156 

12  781  862 

10  659  815 

Further 

Processing 

0 

0 

0 

0 

12  781  861 

10  535  314 

Fuel 

85  147 

0 

0 

0 

0 

0 

Flared/Waste 

0 

47  605 

0 

9111 

0 

0 

Met.  Diff. 

(  1) 

0 

0 

1 

124  501 

Diluent  Carryover 

/Rerun 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

To  Suncor 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Deliveries 

10  650  044 

0 

0 

453  045 

0 

0 

10  735190 

47  605 

0 

462156 

12  781  862 

10  659  815 
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